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Volt jermaneg antig 


Quell articol qi I'e scrivud in Lombard, ortografia SL. 


Volt jermaneg antig 
(Althochdeutsch) 

Olter denominazion: 


Parlad in: 


Rejon: 


Parlant: 


Ranking: 


Classifegazion genetega: 

{{{familia}}} 

status uficial 

Lengua uficiala de: 

{{{nazion}}} 

Regolad da: 

{{{regulad}}} 

coda de la lengua 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

goh 

ISO 639-3 

{{{iso3}}} 

SIL 


varda anca: lengua 


01 Volt jermang antig (todesc : Althochdeutsch) I'e la 
forma plu antiga de la lengua todesca d'incce; de 
convenzion I'e considerad ol period intra ol 7M e '1 ^050. 

I prim tests scriits in manera coerenta i e comparids ind la 
segonda metaa del VIII secol, e per qesta rexon un quale 
studios al considera ol period inants del 750 come 
preistoreg. G'e pero un bell numer de iscrizion in Futhark 
antig datade ind el VI secol, parolle singole e un poo de 
nom trovads in tests latin de prima del VIII secol. 



I bande indove I'era parlad intoren 
a'l 950. 


Utegnuti da "https://lmo.wikipedia.org/w/index.php?title=VoltJermaneg_antig&oldid=977024" 


Quela pagina chi I'e stada mudifegada I'iiltima volta del 22 Nuv 2018, a 01:16. 

El test I'e dispunibil suta licenza Creative Commons Atribuzion-Divid a I'istessa manera ; pblvess ch'i ghe sien anca di 
alter cundizion. Varda i cundizion d'usagg per i detali. 





































